ES 


Inz. ANDRZEJ 


DUDE 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ 


długoletni pracownik Biura Projektów „ENERGOPROJEKT” w Krakowie, 
przeżywszy lat 48, zmarł nagle, dnia 21 kwietnia 1987 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek 27 kwietnia 1987 r. 
o godz. 12.30 w kaplicy cmentarnej w Batowicach, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA I RODZINA 


